ERAZM 


PUEKOWNIK DOKTOR MEDYCYNY, ODZNACZONY WYSOKIMI ORDERAMI WOJSKO- 
WYMI, PAŃSTWOWYMI I SPOŁECZNYMI 
przeżywszy lat 73, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zmarł dnia 26 pazdziernika 1970 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu Rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku 
nastąpi we czwartek dnia 29 bm. o godz. 15, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim bólu: 


ŻONA, CÓRKI, SYNOWIE, WNUK I RODZINA. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we czwartek dnia 29 bm. o godzinie 9 w kościele parafialnym św. Marka. 


MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO 


USŁUG KOMUNALNYCH D. Z. 8079/70 D-2 (10096) — 30 
w Krakowie | 


Punkt Usługowy Nr 1, Rakowicka 26, tel. 879-21 


